EUGENIUSZ 


DRDZDZIKOWSKI 


EMERYTOWANY PROFESOR GIMNAZJALNY 
GIMNAZJUM IM. B. NOWODWORSKIEGO 


przeżywszy lat 89, po długiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 16 stycznia 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie we środę dnia 20 bm. o godz. 12, 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 

stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 

spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głę- 
bokim bólu: 


CÓRKI, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 


USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 876/71 - M-4(539) - 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 179-2) 


